LES ROSES. 





ROSA INDICA SERTULATA. 

R. germinibus sub globo.sis; pedunculis hispidulis ; foliolis 3—5 
discoloribus; laciniis caljcinis integris; caulepetiolisque acu/eati.s. (N.) 

R. Indica sertulata. Red. Ros. vol. 2 , p. 38, var. f . Tdy. Proel, 
groupe XXIV, p. 1 3 1, var. 0. 


LE BENGALE A BOUQUET. 

DESCRI PTION. 

Cet arbrisseau s’éléve, en bnisson, á la hauteur de douze á 
quinze pouces. Ses branches sont armées d’un petit nombre 
d’aiguillons croehus, assez forts, peu dilates á leur base : les 
rameaux floriféres en sont entiérement déponrvus. Les feuilles 
se composent de trois ou de cinq folióles de dimensión 
moyenne, d’un vert obscur en-dessus, glauques et plus ou 
moins recouvertes, en-dessous, d’une teinte vineuse qui 
s’étend jusques sur la bordure : elles sont portées par un 
pétiole rougeátre, glabre, muni d’aiguillons, ayant á sa base 
des stipules bifides, pointues au sommet, glanduleuses en 
leur bord. Les fleurs naissent, cinq ou six ensemble, á l’extré- 
mité des ramuseules qui croissent le long des branches princi¬ 
pales , et forment, par leur reunión, une espéce de bouquet. 
Le tube du cálice, parfaitement glabre, est presque rond : le 
long pédoncule qui le supporte est garni, surtout au sommet, 
d’un grand nombre de petits poils glanduleux. Les divisions 
du limbe, entiéres, pointues ou spatulées au sommet, sont 
glabres extérieurement, et tomenteuses á I’intérieur. Corolle 











































































































































































































































